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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

  امرأة دورتها 6 أيام ثم تغيرت وأصبحت 10 أيام وبعد اليوم الثامن يكون دم غامق بدون رائحة فكيف تصلي...؟

  عبدالله الغديان


  
  احسن الله اليكم تقول امرأة عدد ايام دورتها ستة ايام وتغيرت حالتها فاصبحت عشرة ايام. علما بانه بعد اليوم الثامن يكون الدم لونه غامقا وليس له رائحة ولكنها تقوم بالاستحمام عند كل صلاة
  -
    
      00:00:00
    
  



  وعند الصوم ايضا تقول بانها اتتها في شهر جماد الثاني وانقطعت في شهر رجب واتتها في شهر شعبان وهي حائرة بالنسبة للصيام عدد ايامها الان اثني عشر يوما علما بان اليوم الاول لم يأتي فيه
  -
    
      00:00:16
    
  



  مع الافرازات سوى مثل الخيط. ولونه احمر ومن ثم اختفى الى اليوم الثاني فاكملت الصيام. تقول هذه هي حالتي فماذا افعل؟ احسن الله عليكم الجواب من الامور التي يغفل عنها كثير من النساء
  -
    
      00:00:32
    
  



  انها لا تتأكد  من صفتي علامة الطهر عندها علامة الطهر من الحيض وعلامة الطهر من النفاس فمن النساء من تكون علامة الطهر عندها من الحيض او النفاس نزول الماء الابيظ
  -
    
      00:00:51
    
  



  يكون في نهاية العادة وفي نهاية مدة النفاس الصفرة والكدرة التي تكون قبل نزول الماء الابيض هذه تابعة للحيض واما الصفرة والكدرة التي تكون بعد نزول الابيض فهذه لا تكونوا تبع الحيض لقول عائشة لقول لقول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
  -
    
      00:01:15
    
  



  فحينئذ يعني اذا نزل الماء الابيظ فالصفرة والكدرة لا تكون معتبرة بعده. والعلامة الثانية الجفاف فبعض النساء تكون العلامة عندها الجفاف من عادة الحيض والجفاف من النفاس فاذا تحققت الجفاف
  -
    
      00:01:45
    
  



  ونزل ماء ونزل بعد ذلك صخرة او قدرة فانها لا تكون من الحيض على كل امرأة ان تتأكد عن علامة الطهر واذا نزلت صخرة او كدرة بعد ذلك فانها لا تكون تابعة
  -
    
      00:02:13
    
  



  في الحيض وبالله التوفيق
  -
    
      00:02:31
    
  



